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Zusatz zur Abhandlung des Herrn Dr. Monnik 
iiber den Tonometer und zur Abhandlung des 
Hrn. Prof. Donders tiber das Phaenophthal- 
motrop. 

Der Tonometer ist zu beziehen vom Mechanicus 
Herrn Verlaan, buiten de Katharynenpoort, Utrecht, 
fttr 75 Gulden. 

Das Phaenophthalmotrop vom Mechanicus Herrn 01- 


land, Drede Gracht, Utrecht. 

I. Kleines Modell. 

a. Einfachere Construction ... 13 Gulden. 

b. Complicirtere.15. 50 

II. Grosses Modell. 

a. Einfachere Construction ... 35 

b. Complicirtere.39. 


Nachtragliches Druckfehlerverzeichniss 
zur Abhandlung: „Zur Theorie der Farben”. Yon Dr. 
J. J. Muller. (Arch. f. Ophth. XV, 2. Seite 208-258.) 

Statt „Manwell” ist liberal! ,,Maxwell” zu lesen. 

., der Frauenhofer’schen Linie „C” muss es „b” heissen 
auf pg. 219—230. 

Seite 237 ist zwischen Zeile 3 — 4 v. u. der Satz einzusehalten; 
„Die Besultate der Beobaehtungen iiber die Fluoreseenz der 
Eetina in den unter gewohnlichen Yerhaltnissen siebtbaren 
Strahlen des Sonnenspectrums sind also:” etc. 

Da in alien Angaben von Wellenlangen der Stellenwertb der Zif- 
ferr. nicht angegeben ist, so ist die Einbeit nicht ein „Hunderttausendtel 
Millimeter”, sondern ein ,.ZehnmillioEtel Millimeter". 
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Seite 212. 

Zeile 

3 v. a. 

lies „845" statt „945”. 

1> 

214. 

n 

15 T. 0. 

ft 

„a\” statt und Zeile 9 r. u. „ 

statt „3”. 

ft 

216. 

n 

5 v o. 

ft 

„Versehiebung” statt „Erscheimmg”, 

ft 

217. 

ft 

10 T, 0. 

it 

„also” statt „aber”. 

ft 

227. 

tt 

9 V. 0. 

t. 

,,reinem” statt „einem”. 

ft 

236. 

tt 

18 y. u. 

V 

„konnten” statt „kommen”. 

ft 

240. 

M 

11 T. 0. 

a 

„In” statt „Und”. 

'» 

243. 

tt 

3 V. U. 

ft 

„die Farbentafel” statt „der F.” 

ft 

246. 

it 

2 T u. 

tt 

,,6559” statt ,,6556”. 


249. 

tt 

13 r. o. 

tt 

„ein Maass” statt „im Maasse’’. 


Berlin, Druck. von W. Bftxenatein. 





